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Der Gang der beiden Reihen entspricht deni oben angegebenen. Fischer berechnet aus seinen Yersuchen
o~a)    — ( ^~K )    == 0,0465mm,
wiihrend die obigen Zahlen in Verbindung mit deni bekannten Werthe von J" und von ^ bei dem Druck einer Atmosphare etwa 0,045 mm ergeben. Gleich giinstig der Theorie sind die Ergebnisse fiir Benzol. Bitter1) berechnet, dass bei Wasser von 0° der Winkel der Yer-fliichtigungsdruckcurve mit der Temperaturaxe 78° 50' betragt, der der Dampfdruckcurve nur 77° 25', jene Curve ist um 1° 25' steiler geneigt als diese.
66.   Coexistenz und Stabilitat der Aggregatzustande.
Es ist nun noch die Bedeutung der vorstehenden Angaben scharfer zu pracisiren, da Zweifel dariiber bestehen konnen, ob die Gleichung 6) des voraufgehenden Abschnittes fiir alle drei Aggregatzustande gleich-zeitig angewendet werden d'arf, das heisst, ob Drucke und Tem-peraturen bestehen, in denen von einem Stoff alle drei Aggregatzustande gleichzeitig vorhanden sein konnen.
Die Untersuchung entspricht genau der in Bd. I, S. 433 dieses Werkes gefiihrten. Sie ist durch die Hinzunahme der dritten Phase zu verallgemeinern.
"Wir haben nun bei Benutzung von Indices 1, 2, 3 fur die drei Aggregatzustande: dampfforinig, fliissig, fest und von unbezeichneten Buchstaben fur die Gesammtheit aller drei Zustande (Bd. I, S. 115 ff.)
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l) Wiedem. Ann., Bd. 2 (1877), S. 285 ff.mpfspannung iiber Eis im Yergleich mit den Angaben von Regnault fiir die Dampfspannung iiber fliissiges Wasser:
